


F j m pieza 16 de marzo de 2021 


Por este medio, pone a su consideración la siguiente cotización referente a 
nuestros productos SANITIZANTES Y DE PROTECCION. 


ALTER- GERMY CLEAN 
Descripción 


DESINFECTA: 

Gracias a su formulación sus componentes activos ejercen una desorganización estructural de la 
membrana celular o envoltura lipidica (en el caso de virus envueltos) por medio de una unión irreversible 
a estas estructuras, logrando con ello la eliminación de los microorganismos. 


DESODORIZA: 
Alter - Germy Clean elimina los olores persistentes de las superficies, asegurando así una perfecta 
desodorización. 


Desinfección y desodorización de superficies inertes: Computadoras, Puertas y mobiliario en general 
etc. Asi mismo como productos comestibles. Sin enjuague, ni dilución del producto 


DESCRIPCION NN. UNIDAD MO roy NP A A roy y NT 


DE LITROS $ 137.00 | $ 137.00 | $ 21.92 | $ 158.92 

ALTER — GERMY CLEAN so LITROS |$ 130.20 |$ 651.00 | $ 104.16 | $ 755.16 
Desinfección y 

Desodorización IT LITROS $ 123.00 $ 1,230.00 $ 196.80 $ 1,426.80 

NE LITROS |$ 116.00 | $ 2,320.00 | $ 371.20 | $ 2,691.20 





Administrativa + Corporative 





j m D i ezg 18 de agosto de 2020 


Respetable Cliente 


Por este medio, LIMPIEZA ALTERNATIVA pone a su consideración la siguiente cotización referente a 
nuestros productos SANITIZANTES Y DE PROTECCION. 


ALTER — HANDS ANTIBACTERIAL (JABON ANTIBACTERIAL LIQUIDO) 


Descripción 

ALTER-HANDS ANTIBACTERIAL El jabón Liquido Antibacterial es un producto bactericida, 
desarrollado con una formula balanceada que permite mantener la suavidad de la piel, 
utilizado para limpiar y eliminar bacterias, especialmente indicado para el uso en oficinas, 
colegios, restaurantes y demás lugares donde se busque una sanitización efectiva, 


PROPUESTA ECONOMICA. 
¡eo UNIDAD | SUB TOTAL TOTAL 


a LITROS 94.00 | $ 94.00 |$ 15.04 |$ 109.04 


AALTER-HANDS ANTIBACTERIAL| 10 | LITROS 80.00 | $ 800.00 | $ 128.00 | $ 928.00 
Oo 2 LITROS |$ 70.00 | $ 1,400.00 | $ 224.00 | $ 1,624.00 
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Nuestro servicio es la formula a su necesidad 


70.27.39.86 
www.alternativase.com 
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Respetable Cliente 


16 de marzo de 2021 


Por este medio, LIMPIEZA ALTERNATIVA pone a su consideración la siguiente cotización referente a 
nuestros productos SANITIZANTES Y DE PROTECCION. 


PROPUESTA: 
ALTER-NATURAL CLEAN (GERMICIDA Y SANITIZADORA) 


Descripción 

Apariencia: Liquido 

Color: Transparente 

Aroma: Sin Aroma 

Densidad: 0,970-1,070 g/mL 

pH: 6.0 -7.0 

Solubilidad en agua: Completa 1007 

Componentes: Agua desmineralizada, Fito complejo conservador, extractos cítricos y Cuaternario de 
quinta generación. 

Ingrediente activo Aprobado por FDA 

Este producto promueve la inocuidad y sanidad en procesos de limpieza, propios del sector primario, 
agropecuario, industria alimenticia, almacenamiento y distribución de alimentos. 

Asegura la penetración en las superficies, su formulación a base de Cuaternario de amonio quinta 
generación actúa como desinfectante, germicida de microrganismos presentes, es de libre enjuague y 
fácil manejo. 


- ELIMINA BACTERIAS PATÓGENAS COMO: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, 
Salmonella spp. 

- GARANTIZA UN USO SEGURO 

- BIODEGRADABLE AL 1007 

- — ELIMINA OLORES DESAGRADABLES 


El producto puede aplicarse con TERMO SANITIZADORAS o Directamente vía atomizador o rociador. 


PROPUESTA ECONOMICA. 


SUB TOTAL I.V.A. 


ALTER - SANITIZER 


(SANITIZANTE) 


AREAS INERTES = 20 | umros |$ 60.00 |$ 1,200.00 |$ 192.00 |$ 1,392.00 


Nuestro servicio es la formula a su necesidad 
TEE EE 


70.27.39.86 
www.alternativase.com 
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Respetable Cliente 


Por este medio, LIMPIEZA ALTERNATIVA pone a su consideración la siguiente cotización referente a 
nuestros productos SANITIZANTES Y DE PROTECCION. 


PROPUESTA: 
ALTER-SANITIZER DG-100 (Limpieza, Desinfección y Desodorización) 


cualquier área removiendo materia orgánica y suciedad de todo tipo de superficies tales como pisos, 
paredes de mármol, terrazo, granito, mosaico, loseta vinílica, asfalto, concreto, etc. en todo tipo de 
fábricas, hospitales, clínicas, consultorios y todos aquellos lugares donde se necesite la eliminación 
de gérmenes, ya que es una mezcla formada con sales cuaternarias de amonio eliminar bacterias, 
hasta un 99%. 


Descripción 
Producto con el que se obtienen 3 funciones en 1: sanitiza y desinfecta, desodoriza y limpia, Y 





En áreas en que se aplica para lavado se requieres de dilución del producto Sin enjuague 


Tabla de diluciones 

tra dilución del producto. 

1 litro de producto por 5 litros de agua. 

(para uso directo en atomizador sobre muebles, chapas, manijas, barandales y superficies de acero 
inoxidable o metálicas) 


2da dilución del producto 
1 litro de la primera dilución por 6 litros de agua. 
(para uso directo en atomizador sobre vidrio, cubiertas u objetos de plástico, madera) 





1 litro de la primera dilución por 8 litros de agua. 
(para uso directo en lavado de sanitarios, pisos y paredes de cualquier material) 


1 litro de la primera dilución por 10 litros de agua. 


(para uso directo en tapetes sanitizantes, lavado de vestiduras a base de espuma, uso directo de 60 
ml del producto por carga de 20 kilos de ropa más el detergente de su preferencia) 


PROPUESTA ECONOMICA. 


SUB TOTAL 


ALTER - SANITIZER (SANITIZANTE) 
AREAS INERTES 





ativa 


iporativa A Industrial 





~e 


T 
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Respetable Cliente 


Por este medio, LIMPIEZA ALTERNATIVA pone a su consideración la siguiente cotización referente a 
nuestros productos SANITIZANTES Y DE PROTECCION. 


CUBRE BOCA personalizado (en tela Triple capa lavable REUTILIZABLE) 


Descripción 
Prenda reutilizable y lavable tela plana no tejida elaborada 1007 polipropileno, diseño 
ergonómico resistente al frio y a la humedad, banda ajustable a orejas y cuello. 


Especificaciones 

Tela suave al tacto 

Unitalla 

Dimensiones Largo 17 cm +1, ancho parte alta 9.5 cm + 1, ancho, peso del material 35g/m2 
poe capa. 

Color según diseño 


Presentación 
1.- Paquete con 3 piezas, personalizadas. 


PROPUESTA ECONOMICA. 
Sau UNIDAD | PIEZAS | SUB TOTAL 





CUBRE BOCA Y NARIZ (Triple 
capa lavable 
PERSONALIZADO) 
PAQUETE CON 3 PZA 


Nuestro servicio es la formula a su necesidad 
TEE EE 


70.27.39.86 
www.alternativase.com 
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Respetable Cliente 


Por este medio, LIMPIEZA ALTERNATIVA pone a su consideración la siguiente cotización referente a 
nuestros productos SANITIZANTES Y DE PROTECCION. 


BOTE DE RESIDUOS (PARA GUANTES Y CUBREBOCAS) 


Descripción 
Bote de basura para residuos peligrosos e infecciosos de 17 lts, con pedal y cubierta, hecho 
a base de Polipropileno copolimero de trabajo pesado. Hecho en México 


Medidas 
Altura: 43 cm, Ancho: 30.5 cm, Largo: 31.5 cm, Peso: 1.590 Kg 


Resistencia a Químicos 

Resistencia a Hidrocarburos: Regular 

Resistencia a álcalis débiles a temperatura ambiente: Muy Buena 
Aprobado para contacto con alimentos: SI 

Comportamiento con la combustión: FLAMABLE 

Resistencia a la elongación: 25 Mpa 

Dureza: 80 Rockwell R 


Densidad: 905 Kgm 3 
Resistencia al impacto 3-30 Kj/m2 | 
COSTOS POR MAYOREO Á 







DESCRIPCION N OM UNIDAD | CONTENIDO PU TOTAL 


o apza ls 495.25 |$ 79.24 |$ 574.49 
© wpza |$ 4,752.48 |$ 760.40 | $ 5,512.88 
CAJA 
0 O 50PZA | $ 22,762.40 | $ 3,641.98 | $ 26,404.38 
100 PZA $ 43,099.80 | $ 6,895.97 | $ 49,995.77 


CESTO DE PADAL 


RESIDUOS 
PELIGROSOS 
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Nuestro servicio es la formula a su necesidad 
T EE EE CL. .U.0...0..o0....0.00.0000 


70.27.39.86 
www.alternativase.com 





B e 
impieza 
BOLSA ROJA RPBI (PARA RESIDUOS TOXICOS) 


Descripción 
Bolsa de Polietileno de baja densidad, cumple los valores de los parámetros indicados en la 
Norma Oficial Mexicana 


e Con un contenido de metales pesados de no más de 1 PXM, libre de cloro. 


e Impresa a una tinta en color negro con el simbolo universal de riesgo biológico, y la 
leyenda Residuos Peligrosos Biológico-Infecciosos. 


Medidas 
Ancho: 60 cm, Largo: 90 cm. 


Características 
e Color: Rojo Translucido 
e Calibre: 200 


COSTOS POR MAYOREO 





DESCRIPCION INN UNIDAD | CONTENIDO 


RESIDUOS TOXICOS 87750 |S 14040 |$ 1,017.90 

ROJAS 0.6 x 0.9 CM | A AA A A 

18 BOLSAS APROX nr 1.705.00| $  27280|S5 1,977.80 
POR KILO 

| scopzanerox |$ 2,910.00 |S 465.60 |S 3,375.60 
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Nuestro servicio es la formula a su necesidad 
06.00000000000000000000000000000000000000000000 


70.27.39.86 
www.alternativase.com 
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Respetable Cliente 


13 de octubre de 2020 


Por este medio, LIMPIEZA ALTERNATIVA pone a su consideración la siguiente cotización referente a 
nuestros productos SANITIZANTES Y DE PROTECCION. 


CATERA DE PVC (Protector cara y cuello TIPO ABATIBLE) 


Descripción 

Diseñado para proteger cara, ojos y cuello, Capacidad de abatimiento 70 grados, Visor de 
PVC. Útil para trabajos que requieren protección en toda la cara. Policloruro de Vinilo (PVC) 
Transparente y termo formable de alto rendimiento. 


Material 

- Material inodoro. - No tóxico. - Ligera, cómoda, reutilizable. 

- Su diseño y ergonomia permiten el uso de gafas- Suspensión ajustable. 

- banda Elastica de 25mm. - Color: Transparente. - Espesor del PVC: Calibre 20 


Descripción Técnica 
- Certificación Cofepris FF-COFEPRIS-02 203300506A0050 
- Marca: Caretas 





Medidas 

Altura: 27 cm, Ancho: 30 cm, Peso: 70 gramos 

PROPUESTA ECONOMICA. A 
DESCRIPCION ¡eN DVD) | UNIDAD | SUB TOTAL I.V.A. TOTAL 


Sc aa ala e a 


CARETA DE PVC ABATIBLE l i stiai 
DA 43.00 | $ 4,300.00 | $ 688.00 | $4,988.00 
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Nuestro servicio es la formula a su necesidad 


70.27.39.86 
www.alternativase.com 
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Respetable Cliente 


Por este medio, LIMPIEZA ALTERNATIVA pone a su consideración la siguiente cotización referente a 
nuestros productos SANITIZANTES Y DE PROTECCION. 


CUBRE BOCA Y NARIZ (Triple capa lavable hasta 20 veces) 


Descripción 

Prenda reutilizable y lavable hasta por 20 lavadas, tela no tejida elaborada 1007. 
polipropileno, diseño ergonómico resistente al frio y a la humedad, baja conductividad 
eléctrica. 


Especificaciones 

Tela suave al tacto 

Unitalla 

Dimensiones Largo 17 cm +1, ancho parte alta 9.5 cm + 1, ancho, peso del material 35g/m2 
poe capa. 

Color negro 


Presentación 
1.- Caja con 50 piezas 


PROPUESTA ECONOMICA. D. 
NN UNIDAD | PU SUB TOTAL TOTAL 


CUBRE BOCA Y NARIZ © 1 foma 900.00 | Ş 900.00 |$ 144.00 |$ 1,044.00 | 


(Triple capa lavable 


hasta 20 veces) 
CAJA CON 50 PZA 





WA lern 


Administrativa + Corporative 


Nuestro servicio es la formula a su necesidad 


TR 70.27.39.86 
www.alternativase.com 
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Respetable Cliente 


Por este medio, LIMPIEZA ALTERNATIVA pone a su consideración la siguiente cotización referente a 
nuestros productos SANITIZANTES Y DE PROTECCION. 


CUBRE BOCA Y NARIZ (Desechable TIPO | ECONOMICO) 


Descripción 

Tela no tejida 3 capas liso blanco de 45 gramos, grado SMS, cosido con hilo de poliéster, de 
13 cm + de ancho, por 20 cm + de largo. Variando la costura de los extremos entre 1 y 1.5 cm. 
Sujetado con una liga latex. 


Presentación 
1.- Caja con 10 paquetes con 100 pza cada uno total, 1000 pza. 


PROPUESTA ECONOMICA. 





DESCRIPCION eN UNIDAD | PU SUB TOTAL TOTAL 


© 1 ica $ 550.00 | $ 550.00 | $ 88.00 [$ 638.00 638.00 
CUBREBOCA 3 CAPAS — IA uaaa AAA 
LISO BCO © 5 icma $ 500.00 | $ 2,500.00 | $ 400.00 [$ 2,900.00 2,900.00 


CAJA CON 100 PZS PAI O E ATTE EAT 





Nota: 


El Producto el color BLANCO la 
imagen solo es representativa 
por temas de impresión y 
apreciación. 





Administrativa + Corporative 


Nuestro servicio es la formula a su necesidad 
60 0000000000000000000000000000000000000000000 


70.27.39.86 
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Respetable Cliente 


Por este medio, LIMPIEZA ALTERNATIVA pone a su consideración la siguiente cotización referente a 
nuestros productos SANITIZANTES Y DE PROTECCION. 


CUBRE BOCA Y NARIZ (KN95 GENERICO) 


Descripción 

Cubrebocas, Tapabocas, Mascarilla de alta calidad construido con 5 capas, correas elásticas, 
clip de nariz. Empaquetado de 30 piezas en bolsa sellada. -Certificado CE FFP2 (International 
Certificación Registrar) Unión Europea -Certificado de conformidad FDA (Food and Drug 
Administración) Estado Unidos. 


Presentación 
Caja con 10 paquetes con 5 pieza, 50 unidades cada uno total 


Características 

Filtra hasta el 957% de las particulas aéreas. 
Es hipoalergénico y cómodo de usar. 

No es inflamable 







PROPUESTA ECONOMICA. | 
NA UNIDAD | CONTENIDO | Pu METION TOTAL 


W 


CUBREBOCAS KN95 


W 


100 PZA 126.00 | $ 12,600.00 | $ 2,016.00 [$ 14,616.00 | 14,616.00 


200 PZA 121.00 | $ 24,200.00 | $ 3,872.00 | $ 28,072.00 
400 PZA 116.00 | $ 46,400.00 | $ 7,424.00 | $ 53,824.00 


NO LAVABLE 
CAJA C/50 PZAS 


Y | 4 


50 PZA 131.00 | $ 6,550.00 | $ 1,048.00 | $ 7,598.00 A 
CAJA 
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Nuestro servicio es la formula a su necesidad 
T EE EE A21.1.0000000000000000 


70.27.39.86 
www.alternativase.com 





$ 9 
impieza 
DOSIFICADOR MANUAL ALCOHOL EN GEL (DEPOSITO EXTRAIBLE) 


Descripción 

1. Dispensador Gel GERMICIDA con pulsador Manual y depósito extraíble. Cierre con llave. 
2. Color Blanco Capacidad 700 ml 

3. Visualización de nivel 

4. Altura: 20.6 cm Ancho: 11 cm Profundidad del producto: 10.6 cm 

5. Garantía de 6 meses por fallas mecánicas 


NOTA: TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO. 


PROPUESTA ECONOMICA. 
el UNIDAD | SUB TOTAL 


CON 048 DOSIFICADOR MANUAL 
ALCOHOL EN GEL 380.00| $ 380.00| $ 60.80| $ 440.80 
(DEPOSITO EXTRAIBLE) 
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Nuestro servicio es la formula a su necesidad 
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Respetable Cliente 


Por este medio, LIMPIEZA ALTERNATIVA pone a su consideración la siguiente cotización referente a 
nuestros productos SANITIZANTES Y DE PROTECCION. 


GUANTE DE LATEX (NO ESTERIL 100 PIEZAS) 


Descripción 

Guantes desechables de 1007 látex natural, estirables, no esterilizados. Con el puño rolado 
protege la mano de sustancias químicas y proporciona sensibilidad al tacto, resguarda 
procesos y objetos de posible contaminación. 


Ofrece un doble baño de látex, Para ofrecer un Grosor de 5ml, color blanco, Tallas M y L, 
Previene la aparición de reacciones alérgicas e hipersensibilidades. Excede los estándares 
establecidos por la ASTM. 


PROPUESTA ECONOMICA. 
FRULA UNIDAD | CONTENIDO | TOTAL 


CAJA DE GUANTES UE SAIA WO PAA 334.00 |$ 53.44 |$ 387.44 
DESECHABLES Oa | CAJAS 500 PZA 1,620.00 259.20 |$ 1,879.20 
TALLA MEDIANA Y 
GRANDECON 100 ow CAJAS 1000 PZA $ 3,190.00 |S 510.40 |$ 3,700.40 
PIEZAS 
NET CAJAS 2000 PZA |$ 6,280.00 |$ 100480 |S 7,284.80 


S 
A Xx 
A 


Nuestro servicio es la formula a su necesidad 
60 0000000000000000000000000000000000000000000 


70.27.39.86 
www.alternativase.com 
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Respetable Cliente 


Por este medio, LIMPIEZA ALTERNATIVA pone a su consideración la siguiente cotización referente a 
nuestros productos SANITIZANTES Y DE PROTECCION. 


KIT TAPETE DESINFECTANTE (LIMPIEZA, DESINFECCION Y SECADO) 


Descripción 
1. Tapete de PVC acabado rizo simple para limpieza previa de calzado. 
2. Tapete Contenedor de Vinilo (PVC) superficie antideslizante de 6mm de espesor de 38 
x 58 cm. 
3. Tapete Alfombra para secado de calzado. 


Preparación 
e  Vierta en el Tapete Contenedor 1/2 litro de agua y 20 mililitros de sanitizante. 
e Rellene cada vez que sea necesario. 


Medidas 
Tapete Contenedor: Altura: 6 mm, Ancho: 58 cm, Largo: 38 cm 
Tapete para limpieza y secado: Ancho: 58 cm, Largo: 38 cm 


PROPUESTA ECONOMICA. 
[elo No UNIDAD | SUB TOTAL 


Tar fos a330] essoo|6 15328 [$ 06628 


1.- TAPATE RIZO LIMPIEZA 
2.-TAPATE PVC DESINFECTANTE 
3.- TAPETE ALFOMBRA SECADO 












coaolzado 


Desinfección 


Limpieza 


Ecco 





NOTA: 


Los productos de pueden vender por separado. 


Nuestro servicio es la formula a su necesidad 


70.27.39.86 
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Respetable Cliente 


Por este medio, LIMPIEZA ALTERNATIVA pone a su consideración la siguiente cotización referente a 
nuestros productos SANITIZANTES Y DE PROTECCION. 


MAMPARA PROTECTORA (60 x 40, 60 x 60 y 60 x 90) cms 


Descripción 

Mampara protectora para superficies planas en escuadra, Fabricado el lamina de acrilico 
transparente de 3mm de espesor y soportes de 6 mm. Hecho en México 

ideal para recepción, Atención a clientes, y escritorios de 1 contacto. 


Espacio máximo de 7.5 cm para el paso de documentos. 


COSTOS POR MAYOREO mampara 60 x 40 
NNUA UNIDAD | CONTENIDO | AZ TOTAL 


MANDABA o 0 3PZA | [$ 534.00 00 $ 8544 85.44 $ 619.44 | 619.44 
PROTECTORA DE 30 PZA 5,220.00 |$ 835.20 | S 6,055.20 


ACRILICO INDIVIDUAL 
(40 x 60) PLACA Y 60 PZA 10,080.00 | $ 1,612.80 | $ 11,692.80 
SOPORTES 
orn ls $ 24,700.00 | $ 3,952.00 | $ 28,652.00 


COSTOS POR MAYOREO mampara 60 x 60 
ANA UNIDAD | CONTENIDO | I.V.A TOTAL 


MAMADA 3 PZA 666.00 |S 106.56 |$ 772.56 
PROTECTORA DE 30 PZA 6,540.00 | Š 1,046.40 | Š 7,586.40 
ACRILICO INDIVIDUAL -—————— A A A 
(60 x 60) PLACA Y 60 PZA 12,720.00 | $ 2,035.20 | Š 14,755.20 
SOPORTES 
a Te $ 31,300.00 | $ 5,008.00 [$ 36,308.00 | 


COSTOS POR MAYOREO mampara 60 x 90 
UA UNIDAD | CONTENIDO | TOTAL. 


MAMPARA PON 
(60 x 90) 
Leza [o samom arco [s aro 
tern 


dministrativa + Corporativa 


MADE g 
MOTECCIÓN 


4 3 
NUESUO SEIYICIO es {qd tOormula a su necesidad 
060.040.000 0.00...0.0.0000000.00.0.00x.0000.0.000000000000000..00.0../0 
www.alternativase.com 
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Respetable Cliente 


Por este medio, LIMPIEZA ALTERNATIVA pone a su consideración la siguiente cotización referente a 
nuestros productos SANITIZANTES Y DE PROTECCION. 


OBEROL DE AISLAMIENTO (DESECHABLE) 


Descripción 

Overoles desechables con cierre con cremallera, capucha y manga elástica, fabricado en 
Non Wove de 60 gr, tela no tejida hilada, con capucha, cierre delantero con cremallera 3 #, 
sin solapa, puños elásticos, cintura elástica, tobillos elásticos. 


Características. 
Color: BLANCO, Tallas: S, M, L y XL, Peso: 20-76 GMS 
Puede lavarse y reusarse dependiendo del uso hasta 5 veces. 


PROPUESTA ECONOMICA. 
¡eo UNIDAD | SUB TOTAL 


[ra fsæenjs ojs wals zeo 
OVEROL SANITARIO T- 100 
TELA SANITIZABLE 
DE LAVADO) 
ROMO 
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Nuestro servicio es la formula a su necesidad 
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Respetable Cliente 


Por este medio, LIMPIEZA ALTERNATIVA pone a su consideración la siguiente cotización 
referente a nuestros productos SANITIZANTES, Y DE PROTECCION. 


PAQUETE: 
1) DESPACHADOR AUTOMATICO GOJO (No incluye pilas) 


Descripción 
Colores disponibles: Blanco, Blanco/gris y Negro /Plata 
Dispensador sin contacto para jabón de espuma GOJO® 
Electrónica inteligente c a base de sensor 
Totalmente compatible con ADA 
Compatible con las recargas de 1200 ml GOJO® LTX-12 TM 
Baterias no incluidas 


2) REPUESTO GOJO 1200 ML ([ABON ANTIBACTERIAL LIQUIDO) 
Descripción 


El relleno GOJO SANITARY SELAED'M ayuda a bloquear los gérmenes 

Duradero, botella PET reciclable que utiliza 30% menos de material que las de HDPE 

La tecnología pendiente GOJO CONTROLLED COLLAPSE mantiene la forma de la botella 
mientras se termina. 

La claridad del cristal para un atractivo visual y un monitoreo fácil del nivel de relleno 
Una válvula de despachador nueva con cada relleno 

Bomba removible que promueve el reciclaje fácil 


COSTOS ANTES DE OFERTA. 
CLAVE QU UNIDAD PU TOTAL 





FT SUB TOTAL | $ 1,280.00 
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Nuestro servicio es la formula a su necesidad 
000000000000000000000000000000000000000000000 
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NOTAS: 
e Vigencia de la Cotización 10 Dias Hábiles 
e Los costos de este presupuesto pueden variar sin previo aviso 
e Forma de pago contra factura o recibo 
e Se Requiere de orden de compra autorizada para realizar el pedido y la factura 


correspondiente. 
Los Precios No Incluyen IVA 


Tiempo De Entrega: Debido a la situación que se está viviendo actualmente esta será 
a tratar con el cliente. 


Políticas de Entrega: 

e Días y horarios para recibir órdenes de compra: 

e De lunes a jueves en un horario de 8:00 a 15:00 hrs 
e Días y horarios para entregar órdenes de compra: 
O 


Todas las órdenes de compra se entregarán MAXIMO 24 horas después de colocada y 
confirmada la orden de compra. 


Y LOS COSTOS DE ESTA PRESENTACION PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO 


Sin más por el momento y en espera de que nuestro servicio sea la “fórmula para su 
necesidad” 


Atentamente 


Cuyntia GALINDO LUNA 
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Nuestro servicio es la formula a su necesidad 
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Respetable Cliente 


Por este medio, LIMPIEZA ALTERNATIVA pone a su consideración la siguiente cotización referente a 
nuestros productos SANITIZANTES Y DE PROTECCION. 


PEDESTAL METALICO DE PEDAL (DOSIFICADOR DE GERMICIDA) 


Descripción 

1. Dispensador pedestal de GERMICIDA, método de dosificación por medios mecánicos 
base pedal para el pie. 

Contenedor de GERMICIDA de 700 ml (Con producto) 

Color NEGRO a base de Pintura Electrostática. 

Señaléticas de 30x20 cm 


2 señaléticas personalizadas a) uso del Dispensador, b) texto y logo del cliente 


RUN 


NOTA: TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO. 


PROPUESTA ECONOMICA. 





CLAVE DESCRIPCION NN UNIDAD | PU TOTAL 


corre] —oureenconmenuco persons] 1] om [s znaes zwo 
SUB TOTAL | $ 2,100.00 
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Nuestro servicio es la formula a su necesidad 
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70.27.39.86 
www.alternativase.com 





impieza 


PEDESTAL DE PEDAL EN ACERO INOXIDABLE (DOSIFICADOR DE 
GERMICIDA) 


Descripción 

1. Dispensador pedestal de GERMICIDA, método de dosificación por medios mecánicos 
base pedal para el pie. 

2. Contenedor de GERMICIDA de 2 lts rellenable. 

3. Cuerpo fabricado en acero inoxidable calibre 22 y base fabricada en resina de alta 
resistencia. 

4. Dimensiones: 22 cms x 100 cms alto 

5. 2 señaléticas personalizadas a) uso del Dispensador para pared, b) logo del cliente 
autoadherible en el cuerpo del pedestal 


NOTA: TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO. 


PROPUESTA ECONOMICA. 


CLAVE DESCRIPCION No UNIDAD | PU TOTAL 


-e —— o > 
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Nuestro servicio es la formula a su necesidad 
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PEDESTAL MANUAL EN ACERO INOXIDABLE (DOSIFICADOR DE 
GERMICIDA) 


Descripción 


1. 


2. 
5. 


4. 
5. 


NOTA: TIEMPO DE ENTREGA INMEDIATO. 


PROPUESTA ECONOMICA. 


CLAVE DESCRIPCION Ao UNIDAD | PU TOTAL 


impieza 


Dispensador pedestal de GERMICIDA, método de dosificación manual 

Contenedor de GERMICIDA de 2 lts rellenable. 

Cuerpo fabricado en acero inoxidable calibre 22 y base fabricada en resina de alta 
resistencia. 

Dimensiones: 22 cms x 92 cms alto 

2 señaléticas personalizadas a) uso del Dispensador para pared, b) logo del cliente 
autoadherible en el cuerpo del pedestal 





SUB TOTAL |$ 2,660.00 


f 





92 cms 


Gel sanitizante >- $ 








tern 


Administrativa + Corporativa 
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Nuestro servicio es la formula a su necesidad 
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Respetable Cliente 


Por este medio, LIMPIEZA ALTERNATIVA pone a su consideración la siguiente cotización referente a 
nuestros productos SANITIZANTES Y DE PROTECCION. 


SENÑALETICAS AUTOADHERIBLES 


Descripción 
Etiqueta autoadherible para superficies sin textura, fabricada en vinil adhesivo impreso, 
laminado mate. Piezas de 10 x 10 cm Hecho en México 


Medidas 
10 x 10 cm. 


COSTOS POR MAYOREO 
Sia UNIDAD | SUB TOTAL. 


17.40 $ 17405 870.00 870.00 [$ 159.20 139.20 [$ 1,009.20 | 1,009.20 
ETIQUETAS —— 
AUTOADHERIBLES DE 10 X 15.23 | $ 1,522.50 | $ 243.60 | $ 1,766.10 
10 CM 
13.92 |$ 2,784.00 | $ 445.44 | $ 3,229.44 


PROHIBIDO 
UTILIZAR ESTE ASIENTO 
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NOTA: 
Tiempo de entrega 2 días hábiles después de la orden de compra. 


Nuestro servicio es la formula a su necesidad 
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Respetable Cliente 


Por este medio, LIMPIEZA ALTERNATIVA pone a su consideración la siguiente cotización referente a 
nuestros productos SANITIZANTES Y DE PROTECCION. 


SENÑALETICAS AUTOADHERIBLES 


Descripción 
Etiqueta autoadherible para superficies sin textura, fabricada en vinil adhesivo impreso, 
laminado mate. Piezas de 10 x 15 cm Hecho en México 


Medidas 
10 x 15 cm. 


COSTOS POR MAYOREO 
Sia UNIDAD | SUB TOTAL 


25.52 $ 255219 1276.00 1,276.00 [$ 20416 204.16 $ 1480.16 | 1,480.16 
ETIQUETAS —— 


AUTOADHERIBLES DE 10 X 22.33 |$ 2,233.00 | $ 357.28 | $ 2,590.28 
10 CM 
20.42 | $ 4,083.20 | $ 653.31 4,736.51 





PROHIBIDO 
UTILIZAR ESTE 
ASIENTO 
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NOTA: 
Tiempo de entrega 2 días hábiles después de la orden de compra. 


Nuestro servicio es la formula a su necesidad 


70.27.39.86 
www.alternativase.com 
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Respetable Cliente 


Por este medio, LIMPIEZA ALTERNATIVA pone a su consideración la siguiente cotización referente a 
nuestros productos SANITIZANTES Y DE PROTECCION. 


SENALETICAS EN ROLLO FLECHAS (PISO LISO) 


Descripción 
Etiqueta autoadherible para superficies sin textura, fabricada en vinil adhesivo impreso, 
laminado mate. Rollo de 3.5 mts con 20 etiquetas, precortadas Hecho en México 


Medidas 
50 x 14 cm. 


Información Disponible 
e Sana distancia 
e Flechas recta, izquierda y derecha 


DESCRIPCION N UNIDAD | CONTENIDO PU TOTAL 


Te mora fe maole zemle mol 
ROLLO DE ETIQUETAS 
X ROLLO 
ao Caer! / 








NOTA: 
Tiempo de entrega 2 días hábiles después de la orden de compra. 


Nuestro servicio es la formula a su necesidad 
06000 000000000000000000000000000000000000000000s05 


Dro 27.39.86 
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Respetable Cliente 


Por este medio, LIMPIEZA ALTERNATIVA pone a su consideración la siguiente cotización referente a 
nuestros productos SANITIZANTES Y DE PROTECCION. 


SENALETICAS EN ROLLO SANA DISTANCIA (PISO LISO) 


Descripción 
Etiqueta autoadherible para superficies sin textura, fabricada en vinil adhesivo impreso, 
laminado mate. Rollo de 50 mts con 90 etiquetas, precortadas Hecho en México 


Medidas 
50 x 14 cm. 


Información Disponible 
e Sana distancia 





DESCRIPCION Nilo No UNIDAD | CONTENIDO PU 


1.V.A. 
poe oe ETOUEMS, 
ono NO 
1800 PZA | PZA $ 3,720.00 $ 595.20 595.20 $ 431520 4,315.20 A 


TOTAL 


Ur | UY | UY | Ur 
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NOTA: 
Tiempo de entrega 2 días hábiles después de la orden de compra. 


Nuestro servicio es la formula a su necesidad 


70.27.39.86 
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Respetable Cliente 


Por este medio, LIMPIEZA ALTERNATIVA pone a su consideración la siguiente cotización referente a 
nuestros productos SANITIZANTES Y DE PROTECCION. 


SENALETICAS AUTOADHERIBLES PERSONALIZADAS (PISO LISO) 


Descripción 
Etiqueta autoadherible para superficies sin textura, fabricada en vinil adhesivo impreso, 
laminado mate. Hecho en México 


Medidas 
Diámetro: 25 cm. 


Información Adicional 
e Se pueden personalizar Con el LOGOTOPO y la TIPOGRAFIA de la empresa. 


COSTOS POR MAYOREO 
NUI UNIDAD | CONTENIDO | PU TOTAL. 


ETIQUETAS TS 10 PZA 1,510.00 |$ 24160|S 17,516.00 
aaa 120] e (e aa el 
SANA DIASTANCIA GAIA SOTER $ 432.00 

25 CM DE DIAMETRO so 50 PZA $ 6150.00 |$ 984.00 |$ 71,340.00 A 


TIPOGRAFIA 











N 
= 
O 
LO 
N 
Č 
ternetiva 
tern 
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LOGOTIPO 
NOTA: 


Tiempo de entrega 4 días hábiles después de la orden de compra. 


Nuestro servicio es la formula a su necesidad 
0600 0000000000000000000000000000000000000000000 
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Respetable Cliente 


Por este medio, LIMPIEZA ALTERNATIVA pone a su consideración la siguiente cotización referente a 
nuestros productos SANITIZANTES Y DE PROTECCION. 


SENALETICAS DE CONTINGENCIA SANITARIA (USO OBLIGATORIO) 


Descripción 
Placa rigida Autoadherible Mediana, Visible hasta 8 mts. Hecho en México 


Medidas 
Altura: 22.8 cm, Largo: 15.2 cm. 


Información Disponible 

e Uso Obligatorio de Careta 
Uso Obligatorio de Cubrebocas 
Ubicación de Gel Antibacterial 
Depósito de Cubrebocas 
Sana Distancia 
Desinfecta Calzado y Manos 


COSTOS POR MAYOREO | 
NE UNIDAD | CONTENIDO | PU TOTAL 


I.V.A. 
| 
SEÑALETICAS DE 228) 10 | © wpza |$ 1,777.20 |$ 284.35|$ 2,061.55 





X 15.2 CMS O 50pza |$ 7,941.00 |$ 1,270.56 |$ 9,211.56 
100 PZA |$ 13,427.00 |$ 2148.32 |$ 15,575.32 


GEL 


ANTIBACTERIAL 





Uso 
Obligatorio 





aU e POR TU SEGURIDAD | RECUERDA GUARDAR: 


‘CUBRE BOCAS - — DESINFECTA - . LA SANA . ġġ 
aa CALZADO Y MANOS DISTANCIA 


rn 





NOTA: 
e  Lasimágenes pueden cambiar dependiendo de la existencia ELEMPLOS. 


Nuestro servicio es la formula a su necesidad 
........... 0... .0000000000000000000000N0.0000000000000 
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Respetable Cliente 


Por este medio, LIMPIEZA ALTERNATIVA pone a su consideración la siguiente cotización referente a 
nuestros productos SANITIZANTES Y DE PROTECCION. 


SENALETICAS DE PROTECCION CIVIL (USO OBLIGATORIO) 


Descripción 
Placa rigida Autoadherible Mediana, Visible hasta 8 mts. Hecho en México 


Medidas 
Altura: 30 cm, Largo: 20 cm. 


Información Disponible 
e Ruta de Evacuación 
Entrada y salida 
Zona de riesgo 
Primeros Auxilios y Botiquín 
Salida de Emergencia y Punto de reunión 
Escaleras de Emergencia 


COSTOS POR MAYOREO 
Sui UNIDAD | CONTENIDO | PU 


TOTAL 


W | Ur 


30.00 X 20.00 CMS 


UY 


100 PZA 13,427.00 | $ 2,148.32 | $ 15,575.32 


U 





NOTA: 
e Lasimágenes pueden cambiar dependiendo de la existencia ELEMPLOS. 


Nuestro servicio es la formula a su necesidad 
60 0000000000000000000000000000000000000000000 


70.27.39.86 
www.alternativase.com 
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| 
SEÑALETICAS DE ow en O O 10PZA | 1,777.20 | $  284.35| $$ 2,061.55 
















j m D | ezg 16 de marzo de 2021 


Respetable Cliente 


Por este medio, LIMPIEZA ALTERNATIVA pone a su consideración la siguiente cotización referente a 
nuestros productos SANITIZANTES Y DE PROTECCION. 


PROPUESTA: 
PISTOLA SANITIZADORA (INALAMBRICA) 


Descripción 

Diseño inalámbrico, batería de litio recargable incorporada de 2600 mAh, la carga completa dura 70 
minutos continuos, la distancia máxima de pulverización es de 2 Mts. No hay tiempo de 
precalentamiento y la pulverización comienza inmediatamente. 


Recomendado para para la desinfección de habitaciones, oficinas, ropa, humidificación del aire 
interior o cuidado de plantas. 


PROPUESTA ECONOMICA. 


CLAVE DESCRIPCION NN UNIDAD | PU TOTAL 


CON 061 |PISTOLA SANITIZADORA INALAMBRIVA (INALAMBRICA) oa ea $ 2,700.00 | $ 2,700.00 


SUB TOTAL, | $ 2,700.00 








D 


PROPUEST $ = 
PISTOLA SANITIZADORA (ALAMBRICA) 





Descripción 

Pistola con Cable 2.5 metros y enchufe estándar, recipiente de 280ml. 

Rendimiento 5 minutos de uso constante cubren 100m2, 222 ML de salida por minuto, 
Recomendaciones: Utilizar con productos sanitizantes adecuados, Dejar reposar el equipo en intervalos 
de 20 minutos. 


Recomendado para para la desinfección de habitaciones, oficinas, ropa, humidificación del aire 
interior o cuidado de plantas. 


PROPUESTA ECONOMICA. 
CLAVE NUI UNIDAD | PU Tan 


=' HEr 


>. _. | SUB TOTAL | $ 2,400.00 | 


Nuestro servicio es la formula a su necesidad 
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Respetable Cliente 


Por este medio, LIMPIEZA ALTERNATIVA pone a su consideración la siguiente cotización referente a 
nuestros productos SANITIZANTES Y DE PROTECCION. 


TERMÓMETRO INFRARROJO (para toma de temperatura) 


Descripción 

Termómetros es que son de Calidad para USO MEDICO, 5 Años de Garantía. El Termómetro 
infrarrojo digital es fácil de usar tanto en bebes como en adultos, gracias a su diseño tipo pistola, lo cual 
permite ser fácilmente portátil. 


Se puede utilizar con contacto o sin contacto para medir la temperatura del cuerpo o de otros objetos, 
como temperatura del agua, de la comida o temperatura ambiental. A una distancia de 0-10 cm, 


Especificaciones 

Rango de temperatura de 32.0 a 42.9 °C 

Precisión de +*C. 

Respuesta en 0.5 segundos 

Fuente de Alimentación 2 baterías AAA NO INCLUIDAS. 


PROPUESTA ECONOMICA. 


DESCRIPCION ¡OS LINO, | UNIDAD | SUB TOTAL 


A $2,600.00 | $ 2,600.00 | $ 416.00 [$ 3,016.00 | 3,016.00 
TERMOMETRO INFRAROJO NE $2,550.00 | $ 12,750.00 | $ 2,040.00 | $ 14,790.00 


SIN CONTACTO ow | aa $2,500.00 | $ 25,000.00 | $ 4,000.00 | $ 29,000.00 | 
o 2 | Paa 52,450.00 | $ 49,000.00 | $ 7,840.00 | $ 56,840.00 
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Nuestro servicio es la formula a su necesidad 
060 0000000000000000000000000000000000000000000 


70.27.39.86 
www.alternativase.com 

















j m D i ezg 18 de agosto de 2020 


Respetable Cliente 


Por este medio, LIMPIEZA ALTERNATIVA pone a su consideración la siguiente cotización referente a 
nuestros productos SANITIZANTES Y DE PROTECCION. 


TOALLAS DESINFECTANTES MCA ESCUDO (50 PIEZAS x PAQUETE) 


Descripción 
Toallas húmedas Antibacteriales ideales para el dia a dia protegen de cualquier imprevisto, 
elimina el 99.9 % de las bacterias en cualquier situación. Sin Triclosán, sin parabenos, sin 


resequedad. 


Caja con 35 paquetes con 50 toallas C/U 


PROPUESTA ECONOMICA. 
SUN unIDAD | CONTENIDO | 


TOALLAS HUMEDAS MA EA aola e 132000 F eman S 13120) 


DESINFECTANTES 


MCA. ESCUDO 
PZAS 





Protección 
Y impieza para bu pie 


Nuestro servicio es la formula a su necesidad 
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